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CARTE POSTALE. 

Magdeburg. Der Dom wurde im Jahre 1208 
den groGartigsten Dimensionen erbaut. Der reich v< 
zierte Chor, und die unvollendet gebliebenen O 
tnrme gehOren der ersten Bauperiode an, wogegen d 
Langliaus und die WesttUrme erst im Jahre 1520 vc 
endet wurden. Der Gesamtbau wurde um das Jahr 18 
von KOnig Friedrich 
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